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Gemeente Mill en Sint Hubert - Omgevingsvergunning aangevraagd - 
Reekseweg 9 Langenboom 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. 

Voor: het tijdelijk plaatsen van een woonunit (dossiernr.: M7416) 

Locatie: Reekseweg 9, 5453 SG Langenboom 

Datum ontvangen: 11 mei 2016 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning 
kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Ruimte, telefoon: 0485 460 300 
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